ÖSTERREICHISCHER GOLF-VERBAND 


Mannschaftsmeisterschaften MidAm Damen 2018: Einteilung 


Div.1 1. 319 GC GolfRange Wien-Achau 
2. 201 Kärtner Golfclub Dellach 
3. 901 GC Wien 
4. 704 GC Seefeld-Wildmoos 
5. 307 Golfclub Schloss Schönborn 
6. 601 Murhof 
7. 501 GCC Salzburg-Klessheim 
8. 506 GC Gut Altentann 


. 610 GC Gut Freiberg . 512 Golf Club Mittersill 

. 327 GC Spillern . 703 Golfclub Innsbruck-Igls 

. 509 GC Radstadt . 607 GC Gut Murstätten 

. 511 GC Salzburg Eugendorf . 904 GC ESR Zell am See 

. 311 Golfclub Haugschlag-Waldviertel . 204 GC Wörthersee/Velden 

. 614 Golfclub Murtal . 102 Reiters GCC Bad Tatzmannsdorf 
. 314 Colony Club Gutenhof . 325 Fontana GC 

. 402 GC Linz - St. Florian . 206 GC Klagenfurt-Seltenheim 


1. 701 Golf-& Landclub Achensee N” Div. 3B 1. 330 Diamond Country Club 

2. 414 Golf Club Kremstal . 310 GC Schloss Ebreichsdorf 

3. 806 Golfclub Montfort Rankweil > . 209 Golfclub Schloss Finkenstein 
4. 426 Golfclub Regau Attersee-Traunsee ^ . 407 Linzer GC Luftenberg 


1. 339 Golfclub Veltlinerland Poysdorf .\ Div. 3D 1. 205 Golfpark Klopeinersee 
2. 410 Golfclub Herzog Tassilo . 404 GC Am Mondsee 

3. 720 GC Zillertal Uderns Ei . 716 Golfclub Seefeld Reith 
4. 424 Golfpark Metzenhof T . 336 Golfclub Frühling 


Absteiger 2017 


424 Golfpark Metzenhof 

720 GC Zillertal Uderns 

403 GC Wels 

343 City & Country GC Richardhof 
Qualifikation 2018: 5 freie Plätze in Division 3! 
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